1 


UCH41 

106 V 


UAF 41h} 


UAF41(2) 


2 30pF 


100pF 


4 ! & 0 p F* 



MfF 467HW 


20Wja j 


L / 

g m, jn. 


i ! 

o«o.i^ F s 

> \ 


200pF•! 


tMSS*Q7| 



U Y41 


ELECTA RADIO - Mod. 5204 

























































































































































